Wiktoryn Ciechanowski 


Inzynier kolei Karola Ludwika, 


licząc lat 48, po długićj słabości, opatrzony SS. Sakramentami, rozstał się 


z tym światem we Lwowie dnia 8 Lipca 1883 roku. 
Stroskana rodzina, zaprasza Krewnych, Kolegów, Przyjaciół, Znajomych i pobożna Publiczność na 


wyprowadzenie zwłok z dworca kolei, we Środę dnia 11 Lipca o godz. 10 przedpoludniem do kaplicy 
na Cmentarzu krakowskim, a po odprawionem tamże Nabożeństwie, do grobu tamilijnego. 


Przedsiębiorstwo pogrzebowe „CONCORDIA“ J. K. Pękalski, W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


